Mer WLADYSLAW 


przezywszy lat 51, zmarl dnia 5 listopada 1941 roku. 


odprawione zostana w sobote dnia 22 listopada 1941 r. o godzinie 8 i 9 rano 


w kosciele SS. Wizytek (ul. Krowoderska 16) 
na ktore zapraszaja: 


zona, corki i rodzina. 


Drukarnia Zwiazkowa, Krakéw, Mikolajska 13. 


